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Die innere Stniktiir des Inseminationsapparates kann ein Hilfsmerkmal 
in der Determination der Weibchen verschiedener Dendrolaelaps-Arten scin. 
McGraw und Farkier (1973) haben 9 Arten illustriert, die im Siidosten der 
Vereinigten Staaten, zusammen mit Kieferborkenkafcrn, vorkommen und 
SncHERBAK (1973) hat die Inseminationsapparate der 12 in der Sowjet-Union 
vorkommenden Arten beschrieben. 

Eigene Untersuchimgen erganzten unsere Kenntnis der Inseminationsap¬ 
parate uni 7 in Polen, in Gangen der Borkenkafer vorkommende DendrolaelapS’ 
Arten. AuBerdem wurde der Inseminationsapparat von D, moseri Hurlb., 
einer weiteren amerikanischen Art, dargestellt. 

Das Individuum von D. moseri wurde am 29.1.1965 in Delaware (Ohio, 
USA) in Gangen der UlmenborkenkMer erbeutet und mir von Herrn Dr. John 
C. Moser zusammen mit anderen Praparaten als Vergleichskollektion iiber- 
geben, wofur ich hierbei meinen herzlichen Dank aussprechen mochte. Alle 
anderen Exemplare wurdeh in den Jahren 1974-1975 in Gangen von verschiede- 
nen Borkenkafern in mehreren Teilen Polens gesammelt. 

Die DewdroZadaps-Weibchen wurden in Lactophenol aufgehellt, dann in 
Berlese-Losung eingebettet und die Deckglaser mit Kanadabalsam umringt. 
Die Abbildungen wurden mittels Durchlichtmikroskop mit Olimmersion und 
Zeichenapparat angefertigt. 


^ Die Arbeit ^mrdo in Ralimcn des Theinas FG-PO-292 (PL-FS-66) durch US Depart¬ 
ment of Agriculture teilweise finanziell unterstutzt. 
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Dor Inseminationsapparat bofindet sich in Gliedern dor Boino des 3. Paares 
(Foniur-Coxa). Bei don ^epriifton Weibchen, bosondors dor folgondon iVrton: 
1), armatus Hiksch., D. hexaspinosus Hirscii. und i>. ietraspinosus Hirscii., 
konnto dor Inseniinationsapparat nicht gofundon wordon. Boini Webichcn 
von !>. inoseri ist dor Insominationsapparat ini Femur kurz, dick und schlaucli- 
ahnlioli. Dor weitore Abschnitt ist am Anfang nur so broit, wie dor Innondurch- 
mosser dos ,,Schlauches”. Er orwoitort sich bodeutend in Trochanter und Coxa 
(Abb. 1). Die in Polen gesammolton Individuon habon Insominationsapparate 
von sehr vorschiedener Gestalt. Boi D. punctatus Hirscii. ist dor Apparat nur 
in einor kroisartigen Form sichtbar (Abb. 2). Er bofindet sich in dor Nahe des 



Abb. 1. Lokalisation des Inseminations- 
apparates beim Weibchen von Dendrolae- 


laps moseri Hurlb. 


Fomurrandes von dor Geniiseite, in einern langgostreckten Einschnitt mit zwei 
entgogengesetzton, kloinen Seiteneinschnitten. Auch bei D. corunUdiis Hirscii. 
ist dor Insominationsapparat kroisformig, jedoch mit einem kurzon Schlauch, 
dor otwas diinnor als dor Kroisdurchmossor ist (Abb. 3). Die Gesamtlange des 
Apparates botragt iingofahr oine halbo Femurlango. Etwas ahnlich in seiner 
Gestalt ist dor Apparat bei D. uncinatus Hirscii. Dor Schlauch ist hior jedoch 
in der Mitte etwas orwoitort und am Ende, das sich im Trochanter bofindet, 
stark vorjungt (Abb. 4). Sehr king ist dagogon dor Apparat boi D. tenuipilus 
Hirsch. (Abb. 5). Er boginnt in der Fomurmitto als oin gedrehter, diinnor 
Schlauch, dor sich jah auf oinom kurzon Abschnitt stark erwoitort. Dor weitore 
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Abb. 2-5. Tnsominationsapparate: 2 — Z>. punctatus Hiascfi., 3 — Z>. cornutulus Hirscii., 
4 — D. uncinatus Hirsch., 5 — Z>. tenuipilus Hirscu. 


dunne Abschnitt lauft dui'ch den Trochanter, erweitert sich stark trichter- 
formig in Coxa III und endet in Coxa IV. Der Apparat von 2>. acornutus Hirscii. 
(Abb. 6) beginnt am dreieckig ausgeschnittencn Peinurrand von der Genuseite. 
Bei dem schlauchahnlich gestalteten Apparat, der im Trochanter endet, ist 
nur der ,,Innendiirchmesser” am Anfangsabschnitt gut sichtbar. Der Insemina- 
tionsapparat von D. comatus Hirscii. (Abb. 7) beginnt im Femur in der Nahe 
vom Trochanter, in dem er als ein breiter, etwas wellenartig gestalteter Schlauch 
verlauft. Dagegen befindet sich der Apparat bei D. disetosimilis Hirscu. nur 
im Femur und hat eine sehr charakteristische, spiralige Grestalt (Abb. 8). 

Die oben besprochenen Inseminationsapparate andern sich in ihrer Gestalt 
im Kahmen derselben Art nur in geringem MaBe, auf welches die Praparations- 
technik nicht ohne EinfluB bleibt. Man kann nicht ausschlieBen, daB die In¬ 
seminationsapparate bei nahe verwandten Arten sehr ahnlich sein konnten. 
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Jedoch kann die Gestalt des Inseminationsapparates ein Hilfsmittel bei der 
Artendifferenzierung sein. 


Abb. 6-8. Inseminationsapparate: 6 — D. acornutus Hirsch., 1 — D, comatus Hirscii., 

8 — 2 >. disetoshnilis Hirscii. 

Herrn Dr. Werner Hirschmann (Nurnberg) danke ich herzlichst fiir die Beratung 
und Korrektur des Manuskriptes. 
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STRESZCZENIE 

[Tytul: Aparaty inseminacyjne u samic Dendrolaelaps (Acari: R?iodacaridae)] 

Autor opisal i zilustrowal aparaty inseminacyjne u samic 8 gatnnk6w 
z rodzaju Dendrolaelaps Halbert. W obr^bie tego samego gatunku aparaty 
inseminacyjne ulegaj^ tylko niewielkim zmianom i dlatego mog^ byd pomocne 
przy identyfikacji gatunkow. 


PE3IOME 

[SarjiaBHc: MHceMHHauHOHHwe annapaxbi caMOK Dendrolaelaps {Acari: Rhodacaridae)] 

Abtop onHcaji h npomuiiocTpHpoBaji HHceMHHauHOHHwe annaparw caMOK y 8 bh- 
;iOB H3 pojxdi Dendrolaelaps Halbert. B npe;iejiax oahoto h Toro jkc BWAar HHCCMHHaAHOH- 
Hbie annapaTw hsmchbiotch BecbMa HesHaHHxeAbHo, b cbh3h c hcm hx crpocHHe mohcct 
6biTb Hcn0Ab30BaH0 npH onpeAeACHMH bhaob. 
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